
うるおいミスト加湿 


ミストが熱くない”しずく型フオルムの【超音波式アロマ加湿器】 
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ULTRASONIC HUMIDIFIER 
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うるおいミスト加湿 

HUMIDIFIER 


Hi 


専用抗菌カートリッジ付 

水タンクに溜まりやすい雑菌の繁殖を 
特殊なセラミックボールが抑制します。 



※アロマオイルは付属されておりません。別途ご購入ください。 



超音波式ァロマ加湿器 
品番： AHD -010 


SHIZUKU ハ 

ULTRASONIC HUMIDIFIER V — ノ 


特徴 



JAN : 4963027 410442 JAN : 4963027 409163 JAN : 4963027 410459 


仕様 


■ サイズ 
■ 重量 
■ 電源 
■ 消費電力 


(約）幅 227 x 奥行 220 x 高さ 330 mm 
(約） 2.2 kg 

AC 100 V 50/60 HZ 共用 
38 W 


■材質 

■ 電源コード長さ 
■ 加湿量 
■ 水タンク容量 
■ 加湿目安 
■ 付属品 


本体 ABS 樹脂、水タンク AS 樹脂 
(約)1 .5 m 
(約) 300 ml/h 
(約)3,3し 

木造4〜6畳プレ八ブ洋室6〜8畳 

抗菌力ートリツジ、ア ロマ パッド、お手入れブラシ 


※一時間あたりの電気代目安約 0.84 円（最大時）〈1 kw/h = 22 円で算出〉 
※商品改良のため、一部仕様•外観を変更する事があります。 


□ キメが細かい、超音波式の細霧ミストでお部屋をムラなくうるおします。 
□ 無段階で加湿量の調節ができます。 

□ 運転中は LED ライトが点灯して、暗い場所でも安心して使用できます。 
□ 付属の抗菌カートリツジにより、細菌の繁殖を抑制することができます。 
□ 付属のア ロマ パツドに市販のア ロマ オイルを1〜2滴ほど染み込ませば 
心地よいア ロマの 香りを楽しめます。 
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